JAN MICHAŁ 


ORDAN-RÓŻWADOWSKI 


Profesor Uniw. Jagiell., b. Prezes Polskiej Akademji Umiejętności 


przeżywszy lat 67, zmarł w Warszawie dnia 14 marca 1935 roku. 


Zwłoki przewiezione zostały do Krakowa. 


Wyprowadzenie zwłok z kaplicy na ementarzu rakowickim na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w poniedziałek dnia 18-go b. m. o godzinie 3% popołudniu, o czem zawiadamia w smutku pogrążona 


Rodzina. 


zaktao "CONCORDIA. 


POGRZEBOWY ! 
— JANA WOLNEGO 


Kraków, pl. Szczepański 2. Telefon 103-31. 


